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سرطان المبيض 


و ذلك يؤدي إلى حدوث أورام المبيض الحميدة أو 


9 معظم سرطانات المبيض تنمو في القشرة 
الخارجية اللىي نعطي المبيص. و بعصها ينمو في 
Ik]‏ اللي e‏ بإفرازات البويضات و البعص 
الآخر ينمو في الأنسجة اللي TI (oT‏ 
الهرمونات. 





الأعراض 














لغير في طبيعة 
حركة الأمعاء متل 
إمساك أو إسصال 


وجود ورم 
بالبطن مع ألم 





الإحساس بضغط 
على المثانة والأعضاء 
الموجودة في البطن 
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التعرض لكمية 
كبيرة من هرمون 
الجونادونروبين 


: استخدام عقاقير 
عدم الحمل 9 ۰ E‏ 
عدم الإرضاع ْ ا م 
: طويلة من الرمن 


وجود سرطان 
التدى أو المبيض 
في التاريخ العائلي 
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هرمون الجونادوتروبين يحفز المبيض على إنتاج الإستروجين الذي يقوم 
بدوره على تحفيز خلايا المبيض على الانقسام الذي قد يصبح غير منتظم. 





التشذ 
ل © ل ©( 


فحص الدم. حيت 
الفحص المهبلي عمل أشعة فوق ‏ ترتفع نسبة عامل عمل منظار من عمل أشعة 
وفحص المستقيم صوتية للحوض 08 البروتيني في خلال البطن وأخذ مقطعية 
والبطن الدم بنسبة كبيرة عينة لفحصها 
في السيدات اللاتي تحت المجهر 
يصبن بسرطان 
المبيض 


العلاج 


1- التدخل الجراحي 
وذلك باستتصال المبيضين و قناة فالوب و 


الرحم و الغدد الليمفاوية المجاورة و جزء من 
الغشاء الذهني في الحوض المحيط بالمبيضين. 


IERIE 


3- العلاج الإشعاعي 





لرعاية مرصى السرطان 


الحسابات البنكية 
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